Work Order ID 57494 


Wednesday, April 07, 2010 2:00:55 PM 


Item ID: 
D3116-11 


Revision ID: 


Item Name: 
Seal 


Start Date: 
4/7/2010 
Start Qty: 
1.00 


Required Date: 4/7/2010 
Req'd Qty: 1.00 


Reference: 
Return 2010 I RAIIOOl9 


111111111111111 


II1111I ~lllnl 


11111111111111111111111111111111111 


Accept 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111III 


Cust Item ID: 


Customer: 


Page 1 


Setup 
Start 
1111111111111111111111111 


Stop 
1111/11111111111111111111 


___ 
Date: 
_ 


__ 
Date: 
__ 


Approvals: 


Sequence IDI 
Work Center ID 


Draw Nbr 


:eSSPlan: p 


Operation 
Description 


Revision Nbr 


Date: __ 
Tooling: 


Date: 
/0 .(,)C(.o~ 
SPC (YIN): 


Set Upl 
Run Hours 
Draw 
Draw 
Number 
Rev. 


Run 
Start 
1111111111111111111111111' 


Stop 
1111111111111111111111111 


Plan 
Accept 
Reject 
Reject 
Insp. 
Code 
Qty 
Qty 
Number 
Stamp 


D3116 
Rev A 


100 


111111111111011111111111 
QC 


Quality Control 


QC5-lnspect 
part completeness 
to step on w/o 
0.00 


Memo 
0.00 


Original B27241 
@ 100" long. 
NCRJO-027 


_I 
~)_ 


110 


1111111111111111111111111 
Packaging 


Packaging 


; 


Identify as per dwg & StOCk, Location:~ 
0.00 


", 
Memo' 
0.00 


Return the length to stock with the new batch #.- 


120 


1/11111111111111111111111 
QC 


Quality Control 


QC21- Final Inspection 
- Work Order Release 


1 


Memo 


0.00 


0.00 


